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このたびは、弊社の製品(以降、本^ ソコン) をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

本パソコンに添付の マニュアル。 『取扱説明書』に誤りがありました0ここに謹んでお諸び申し上げますと 
ともに、下記のように fTIE させて!/、ただきます。 

「取り扱い」 —「Web カメラ」— 「Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方」 — 「 ■YouCamJ の次の 
部分を読み替えてください。 

【誤】 

「YouCam」 のへノレプは、画面右上のをクリックすると表示されます。 


【正】 

「YouCam」 のへノレプは、画面左上のをクリックし、「ヘルプ」を_尺すると表示されます。 


各製品名は、各社の商標または^^票です。 
各製品は、名社の著作！勿です。 
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